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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 
TENDER NOTICES 

(1) 

[No. 25 / 12 ] 
No. C3/ 13403 /2011/MCT. 

21st March 2012. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of May Field Skull Clamp Unit - 1 for Neurosurgery 
Department of Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p .m . 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 624 . 

Duplicate 312. 
Last date and time of sale of tender form 
14 -5 - 2012 , 2 .30 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
15 -5- 2012 , 2 .30 p. m . 

Date and time of opening the sealed tender 
15-5 -2012 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 


| Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, 
Kerala State, Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 4 -5 -2012 . No other forms of remittance 
will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
ന്യൂറോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ മേഫീൽഡ് 
സ്കൂൾ ക്ലാമ്പ് യൂണിറ്റ്- 1 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിക്കുന്നു. 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തി ക്കു മുമ്പ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തി ര വ ന ത പ ര ം - 6 9 5 0 11 എ ന്ന വി ല ാ സ ത്തി ൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 
അസ്സൽ - 624. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 312. 


Last date and time of receipt of tender form 
15 -5 -2012, 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender — 15 - 5 - 2012 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on the prescribed date . No other forms of remittance will 
be accepted. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 14 - 5 - 2012, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 15 - 5 - 2012, 2.30 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 5- 2012, 
3 മണി. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോളജി 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ സിനോൺ ലൈറ്റ് 
സോഴ്സ്- 2 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള 
വ രിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച് ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുൻ പ് പിൻ സിപ്പാൾ, 

മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തി രു വ ന . പ ര ം - 6 9 5 0 11 എ ന്ന വി ല ാ സ ത്തി ൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 
അസ്സൽ - 624. 
ശരിപ്പകർപ്പ്- 312. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 5- 2012 , 2. 30 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആ യോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും 

മേൽ വിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അ പക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 4 - 5 - 2012 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 5 - 2012 , 2.30 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15- 5- 2012, 
3 മണി. 


[ No. 26/12] 
No . C3/ 21832/ 2011 / MCT. 

20th March 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
following item required for the Neuro Surgery 
Department of Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed tender number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p.m . 

Name of Equipment - Xenon Light Source - 2 Nos. 
Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ) : 

Original - 624. 
| Duplicate - 312 . 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50) അ ധികമായി അ യ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 

മേൽ വിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


time 


of sale of tender form 


Last date and 
| 14- 5- 2012, 2 .30 p . m . 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No. C2/ 2708 /2012 / MCT. 


10th April 2012 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

അസ്സൽ - 1,560. 
പകർപ്പ് - 780. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 5 - 2012, 3 മണി. 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms are 
invited for the supply of the following items required for 
the Paediatric Nephrology Department of Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College , 

Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on working 
hours till 3 . 30 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 5 - 2012, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 4- 5- 2012 , 3 
മണി. 


Tender No. and Name of 
Equipment with quantity 


1 
2 


17/2012 — Haemodialysis Machine — 1 No. 
17/2012 - Multi Channel Monitor - 2 Nos. 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 


- Original - 


1, 560 . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയ യ്ക്കു ന്ന തിന് 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധിക മായി അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 24 - 4 - 2012 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Duplicate - 


780 . 


Last date and time for sale of tender form 
3-5-2012, 3 p. m . 


Last date and time of receipt of tender form 
4-5-2012 , 2.30 p. m . 


Opening date and time of tender - 4 - 5 - 2012 , 
3 p . m . 


SPECIFICATION 


Haemodialysis Machine 


Facility for both Acetate and Bicarbonate Dialysis. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of the Principal, 

Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala State, Pin 
695 011 . Money Order should reach this office on or 
before 20 -4 - 2012 . No other forms of remittance will be 
accepted . 


Facility for sodium profiling, ultra filtration profiling 

and Bicarbonate profiling . 


Facility for bicarbonate dry concentrate . 


Automated disinfection and cleaning programs. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക് 
നെ ഫാ ള ജി ഡിപ്പാർട്ടു മെ ന്റി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ 
നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Twin Microprocessors for safety monitoring and 

operation of machine. 
Facility for Rinse , Hot rinse 85 and Hot disinfection . 
Facility for upgradation in future . 


കമ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും 


Facility for different dialysate flow range 

0 -300 -500 -800 - ml/ min. 


നമ്പർ 


17/ 2012 - ഹീമോഡയാലിസിസ് മെഷീൻ - 1 
17 / 2012 -മൾട്ടി ചാനൽ മോണിറ്റർ - 2 


Dialysate temperature 35 -39 centigrade. 
Dialysate mixing ratio (default) 1: 34 . 


Volumetric Ultra filtration 


Ultra filtration rate 0 -4 liter/h with accuracy +/ - 1 % . 


Parameter display - ultra filtration goal, UF time UF 

rate and UF volume. 


Facility for arterial, venous, transmemberane pressure 

monitoring 


11. 


Arterial pressure monitoring range (-300 ) to + 300 mm 

Hg, Accuracy + /- 10 mm of Hg. 
Facility for Arterial blood pump flow range 

50 -600ml/min , Accuracy + /- 10 % . 
Heparin pump delivery range 0 - 10 ml/hr with syringe 

size 20 -50ml. 
Facility for Air and blood leak detector. 
Blood leak detector sensitivity less than or equal to 

0 .5 ml/min . 
Facility for dialysis fluid conductivity range 

12.8 - 15.7 mS/cm . 
Heat disinfection 85 % chemical disinfection at 

85 degree centigrade. 
Water inlet pressure 1.5 -6 Bar. 
Water inlet temperature 5 -30 degree centigrade. 
Networking of patient data, dialysis prescription and 

adequacy to central data base . 
Power supply -230V /50 Hz. 
Should have minimum 15 -30 minutes Battery backup 
for safety monitors and blood pump. 

Multi Channel Monitor 


7. Monitor should display minimum four waveforms 

simultaneously and waveforms should be user 
selectable . 
Monitor should have facility for arrhythmia 
monitoring ( selectable ) and pulse strength indicator 

along with Spo , values. 
9. NIBP can be taken on Manual/Auto /Stat Modes 

with time interval from 2 min . to 90 min . 
10 . Monitor should display respiration waveforms 

along with respiration rate apnoea delay. 
Monitor should have comprehensive alarm settings 
for all parameters. 
Monitor should have separate alarm indication for 
lead disconnection and parameter violation to 

identify the alarms priority . 
13. Monitor should display 24 hrs. of graphical trend/ 

tabular trend for all parameters with zooming and 

scrolling facilities. 
14. Monitor should have alarm recall facility for at 

least last critical 10 alarm conditions of the patients 

with the message . 
15 . Monitor should be able to print ECG waveforms 

along with the digital parameters and patient data 

on normal plain paper. 
16. Monitor should be gradable with other vital 

parameters . 
17. Monitor should have facility for connecting to 
central station . 

Accessories 
Monitor should be supply with ECG cable, Spo , 
probe for, adult , paediatric and Neonate , Temp probe , 
NIBP cuffs for, paediatric and Neonates (4 Nos . each ) with 
reusable electrodes for ECG . 


SPECIFICATIONS 


1. Monitor should be compact and portable with high 

resolution TFT Colour Display . 


2 . Should have minimum Display size of 10 inches 

or higher (diagonal). 
3. Monitor should be configured with vital parameter 

of ECG , RESP, TEMP, Spo , & NIBP. 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICES 


4. Monitor should be suitable for Adult, Paediatric & 

Neonatal applications. 
5. Monitor should operate on both mains and 

in -built battery and in case of mains failure ; it 
should be automatically take over the function for 
two hours. 


(1) 

[No. 13 /11-12 /CNA ] 
No. C1/265 /12 /CNA. 

2nd April 2012 . 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
Library Books for Govt. College of Nursing, Alappuzha . 
The tender should be superscribed " Tender No. 13 / 11- 12 / 
CNA for the Supply of Library Books " and addressed to 
the Principal, Govt. College of Nursing, Alappuzha . The 
last date fixed for the receipt of tender is at 3 p . m . on 
4 -5 -2012 and opening is at 4 p. m . on 4 -5 -2012. Sale of 


Monitor should have preferably menu driven 
through single switch for the ease of operation or 
with easier, user selectable soft touch keys. 


വൈകിട്ട് 4 മണി. തപാലിൽ അയയ്ക്കു ന്ന തിന് മണി 
ഓർഡർ സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 26 - 4 - 2012 . 
തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 60 കൂടി ചേർത്ത്മണി 
ഓർഡർ അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾക്ക് ആ ഫീ സു മാ യി പവർ ത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


Government College of Nursing , 
Alappuzha . 


( Sd.) 
Principal. 


Department ofMuseum & Zoos 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എം . ഇസഡ് (എഫ്) -644 / 2012. 2012 ഏപ്രിൽ 10 . 

മ്യൂസിയം മൃഗ ശാല വകു പ്പിൽ തിരു വ ന ന്ത പുരം 
മൃഗശാലയിലെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ആഹാരം നൽകുന്നതിനുള്ള 

സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ നിർ മ്മി ത മാ യ ട്രകൾ ചുവടെ 
ചേർക്കുന്ന അളവിൽ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ള 
കമ്പനികളിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കുരങ്ങുകൾക്ക് : 

10 " Diameter 
6 " Height 

35 Nos. 
3 / 8 " Grill 


tenders will be closed on 3 - 5 - 2012 at 4 p . m . The 
cost of tender is 420 and duplicate copy is 210 . 
The tender form is not transferable. Money Order will be 
accepted towards cost of tender form till 26- 4 - 2012 . 

- 50 should be sent additionally if needed by post. 
More details can be had from the office of the 
undersigned on all working days. 

ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ലൈബറി ബുക്കു കൾ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് 
തയ്യാ റു ള്ള വ രിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

- ദർഘാസുകൾ " ദർഘാസ് നമ്പർ 13 / 11 - 12 / CNA " 
എന്ന് രേഖപ്പെടു ത്തേ ണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് 
കോളേജ്, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 4 - 5 - 2012 
വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചു തരേ ണ്ട തു മാ ണ് . 
ദ ർ ഘാസുകൾ 4 - 5 - 2012 വൈ കിട്ട് 4 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 420 , 
പകർപ്പിന് 210 ആണ്. വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 
3 - 5 - 2012 വൈകിട്ട് 4 മണി. തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിന് 
മണിഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 26 - 4 - 2012. 
തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 50 കൂടി ചേർത്ത് മണി 
ഓർഡർ അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾക്ക് ആ ഫീ സു മായി പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 

-- (2) 

[ No . 14/ 11- 12/ CNA ) 
No. C1/ 276 /12 / CNA . 

2nd April 2012 . 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
Community Bag with Accessories for Govt. College of 
Nursing , Alappuzha. The tender should be superscribed 
" Tender No.14 / 11 - 12 /CNA for the Supply of Community 
Bag with Articles, Chemicals & Nutrition Lab Equipments " 
and addressed to the Principal, Govt. College of Nursing , 
Alappuzha. The last date fixed for the receipt of tender is 
at 3 p . m . on 4 -5 - 2012 and opening is at 4 p . m . on 4 -5 
2012 . Sale of tenders will be closed on 3 -5 - 2012 at 4 p . m . 
cost of tender 

is 
420 and duplicate copy is 210 . The tender form is 
not transferable . Money Order will be accepted towards 
cost of tender form till 26- 4 - 2012 . 50 should be sent 
additionally if needed by Post. More details can be had 
from the office of the undersigned on all working days . 

- ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
കമ്മ്യൂണിറ്റി ബാഗ് ഉപകരണങ്ങൾ സഹിതം, കെമിക്കൽസ് 
ആന്റ്ന്യൂട്രിഷൻ ലാബ് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
തയ്യാ റു ള്ള വ രിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ "ദർഘാസ് നമ്പർ 14 /11 - 12 / CNA " 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേ ണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് 

കോളേജ്, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 4- 5- 2012 വൈകിട്ട് 
3 മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 4- 5 
- 2012 വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് 

ഫോറ ത്തിന്റെ വില 4 2 0 , പകർപ്പിന് 210 ആണ്. 
വിൽപ്പന അ വ സാ നി ക്കുന്ന തീയതി 3 - 5 - 2012 


The 


സിംഹം, കടുവ, പുലി, ജാഗ്വാർ: 

22 " Length 
14 " Breadth 

20 Nos. 
12" Height 

1 " Grill 
ജലപക്ഷികളുടെ ട്രേകൾ: 

100 cm . Length 
50 cm . Breadth - 6 Nos. 

25 cm . Height 
ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി 
- 23 - 5 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെയാണ്. ടെണ്ടറുകൾ സീൽ 
ചെയ്ത ക വ റിൽ സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട തും കവറിനു പുറത്ത് 
മൃഗശാലയിലെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ആഹാരം നൽകുന്നതിനുള്ള 

സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നിർമ്മിതമായ ട്രേകൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്ന 
തി നുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് എഴുതി യി രി ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ ഡയറക്ടർ, മ്യൂസിയം മൃഗ ശാല വകുപ്പ്, 
തിരു വ ന ത പ രം എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ ആയിരിക്ക ണം 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട ത് . താമ സിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് 
അ വ സമ ർ പിച്ച വ രു ടെ യോ അ വർ ചു മ ത ല പ്പെ ടു 
ത്തു ന്ന വ രു ടെയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ ഡ യ റ ക ട റു ടെ 
ഓഫീസിൽവച്ച് തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ളവർ ടെണ്ടർ 
ഫോമുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അപേക്ഷ മ്യൂസിയം മൃഗ 
ശ ാ ല വ ക പ പ്പ് ഡ യ റ ക് ട റു ട പ രി ൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് ഫോമിൽ തന്നെ 
തരേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വില 400 -ം വാറ്റുമാണ്. 
ഈ തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല. 
ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാ വു ന്ന തല്ല. ടെണ്ടർ 
ഫോമുകൾ 16 - 5 - 2012 മുതൽ 19 - 5 - 2012 വര 
ഓ ഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വിലയായി ചെക്ക്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് ഇവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


കൂടാതെ ടെണ്ടർ ഫോറം വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്ന 
തുമല്ല . ദർഘാസിനോടുകൂടി ആകെ ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 
1 ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായി ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ മാറാവുന്ന 
ഡി. ഡി . ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ആവശ്യമായ രേഖകളോ മതിയായ ഇ . 
എം . ഡി . യോ ഇല്ലാത്തവ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് 
ചെയ്തതായാൽ പോലും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടറുകൾ 
യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ നിരസിക്കാനും മാറ്റി വയ്ക്കാ 
നുമുള്ള അധികാരം ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഇതിനെ 
ക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലാ 
ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ അറിയാവുന്ന 
താണ്. 


മ്യൂസിയം മൃഗശാലാ ഡയറക്ടറുടെ ( ഒപ്പ്) 
കാര്യാലയം, 

ഡയറക്ടർ 
തിരുവനന്തപുരം. 

( കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി). 


